REACTION D'UN APPUI
§ 3. - COMMENT ON DETERMINE LA REACTION D'UN APPUI
/Vrt.   1.  —   La   Statique   ne   donne   que 3   equations  pour 6  inconnues. —  Soil une voute de fibre moyenne G, G0 G3 (f,).
Pour simplificr, jc la suppose soumise seulement a des forces verticales.
Soient :
R15 Ra les reactions de ses appuis, appli-que'esaw1, ua des milieux G^, positifsau-dessous de G, Ga;
V1( H1; Va, Hs leurs composantes verticales et horizontales ;
Pt, Pa la r6sultante des forces verticales applique"es entre Gt et G0, entre G0 et G2. II y a G inconnues : Vt, Ht, u,; V2, H2, ut.
La Statique donne 3 Equations d'e"quilibrc1: il en manque trois. Si les voussoirs dtaient ind6i'ormables, il faudrait se les donner arbitrairement2.
Art.   C2.  —   Hypotheses  proposees   pour   avoir   trois   autres equations,  en supposant les voussoirs incleformables.
A. - PJypothese de Naviera. — « Nous admettrons (f6) :
N   ,                « Que les deux voussoij's separes par le joint
'•Q   —      « M N ne presseni point I'un contre I'autre par ^             « I'arete infer ieure M.
« Le point d'application de la resultante Q' « est aux 2/3 de la hauteur du joint, d compter de « I'extremite infer ieure M.......................
1.  -   Vt + V, = I\ + P»            H, = H9
(aJtoMd^G,)   v« "' sin °i + H' "t «os Oi + V, [«, + a, —ua sin OJ + H, (c-«s cos flj = P4 p4 + P2(a, + at   -pj
2.  — Pour une voute arliculde aux reins, en G,, G», on a :   zit = 0            u« = 0. S'il y a une troisienie articulation a la clef, on a :   ua = 0.
Tout est ddfini.
3.  _ Navier. — Resume des hfons donnfas a I'Ecole royale des Pouts et Chaussces stir I'application da  Id  nidcaniquc  a  I'etahlissement des  constructions  et des machines. — Premiere partie,  p.   164 et suivantes, Paris, Firmin-Didol pere et fils — MDCCCXXVI.136C) a;2) I/ = 27,294155 (l — V 1 ~ 0,001283 .,;2)
